口ール紙用アタッチメントについて 


3インチ紙管使用時に取りかける青色のアタッチメントにはフックが2つのタイプと4つのタイプがあり 
どちらか一方が同捆されています。 


フックが4つのタイプ フックが2つのタイプ 



※図は青色のアタッチメントをフランジに取りかけた状態です。 

使用方法はどちらも同じです。取り扱いについては、スタートアップガイド60ぺージの手順8を 
参照してください。 
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